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RESUMO 


A autora mostra uma retrospectiva dos transplantes de córnea e banco de Olhos no Brasil, até a parceria CBO/APABO e Ministério 
da Saúde, com criação do Sistema nacional de Transplantes. Apresenta a legislação que hoje rege os transplantes de córnea bem 
como os dados de doações e transplantes no decorrer dos anos, mostrando a importância da parceria para o pacientes no Brasil. 
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ABSTRACT 

The author reviews cornea transplants and eye bank in Brazil; the partnership between the CBO, Pan-American Association of Eye 
Banks (Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos-APABO), and the Ministry of Health; and the creation of the National System 
of Transplants. The author presents the legislation that currently governs corneal transplants and data on donations and transplants 
over the years and indicates the importance of these partnerships for patients in Brazil. 
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RESUMEN 


La autora muestra una retrospectiva de los trasplantes de córnea y banco de Ojos en Brasil, hasta la alianza CBO/APABO y el Ministerio 
de Salud, con creación del Sistema Nacional de Trasplantes. Presenta la legislación que hoy rige los trasplantes de córnea, así como los 
datos de donaciones y trasplantes en el transcurso de los afios, mostrando la importancia de esa alianza para los pacientes en Brasil. 
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